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Dziekan Wydziału Architektury 


wieloletni zasłużony członek Zarządu Oddziału Krakowskiego 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 


zmarł w Krakowie dnia 29 maja 1953 roku. 


O udział w pogrzebie, który się odbędzie w poniedziałek 
dnia 1 czerwca b.r. o godz. 4°30 po poł. z kaplicy 
na cmentarzu rakowickim, prosi Wszystkich kolegów 


ZARZĄD 
Krakowskiego Oddziału S. A. P.R.P. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 

STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa w Krakowie 
ZAKLAD Nr 1 z o. u. 2769 - 1. VI. 1953 - M-4-21017 - 35 - druk. Al, V kl. 100 gr. 
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